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HOBblK BHJ1, KJIEIIJA MACRONYSSUS BARBASTELLINUS SP. N. 

(PARASITIFORMES: GAMASOIDEA) C JIETYHElI MblRIH 

O. Jl,yc6a6eK h JI. M. IIimuyK 

Hhcthtyt napa3HTOJiornH HexocjiOBapKOH Ana^eMnn HayK, Ilpara, 
h Hhcthtyt 300JiorHH Ana^eMnn HayK MojiflaBCKoii GCP, KniHHHeB 

^aHO onncaHne hoboto BH,n;a Macronyssus barbastellinus Dusbabek et Pintschuk sp. n. 

(Gamasoidea) c eBponeiiCKOH HinpoKoyniKH H3 HexocjiOBaKHH h Moji,n;aBHH. 

Hoblih bur KJiemen po,p;a Macronyssus Kolenati, 1858 o6Hapy>KeH Ha eBpo- 
nencKOH ninpoKoyniKe Barbastella barbastellus (Schreber) b MexocjiOBaKHH 
b 1959 r. h MoJi^aBHH b 1962—1964 rr. Hn^e ,n;aeM onncamie h pncyHKH 9Toro 
BH,n;a, Ha3BaHHoro hbmh Macronyssus barbastellinus Dusbabek et Pintschuk 
sp. n. 

C a m k a. JJjiHHa Tena 0.542 (0.542—0.616) mm, nmpHHa 0.341 (0.319 — 
0.385) mm. 

flop3ajibHaH CTopoHa (pnc. 1 , a). ,H,op3ajibHbiH hi;ht ,h;octh- 
raeT 0.514 (0.504—0.528) mm ^jihhli, 0.239 (0.224—0.239) mm nmpHHH, 
co cna6o BLipan^eHHLiM ueniynuaTbiM pncyHKOM, HeceT 28 nap hjcthhok. 
IU,eTHHKH F x , Haxo,oiHn],HecH Ha caMOM nepe^HeM npae nprra, oueHb Mejmne 
(0.016 mm), rtponne meraHKH b nepe^Hen uacra npiTa oueHb AJiHHHbie (0.055— 
0.063 mm), 3a ncKJiioneHHeM ET X n ET 2 , 0.043 mm ajihhh. UJ,eTHHKn D x n D 8 
3HannTejibHO nopone (0.020—0.024 mm), D 2 , D 3 , D 4 h D 7 HeMHoro ^Jimmee 
(0.027—0.033 mm), meraHKH D 5 n D 6 caMbie p;jinHHbie b D cepnn (0.038 — 
0.040 mm). II^eTHHKH b 3ap;HeH uacra m,HTKa p;oeraraK)T 0.040 — 0.047 mm ,n;jiHHbi, 
HCKJiionaH S 8 , KOTopbie oneHb Mejinne. CooTHomeHne ftjiHHbi Sc k D 3 paBHO 
2:1. Ha cbo6o,o;hoh ot in,HTa ,n;op3ajibHOH noBepxHOCTH Tejia pacnojic»KeHbi 
26 — 30 nap m,eTHHOK jjjihhoh 0.040 — 0.059 mm h Kay^ajibHbie m,eTHHKn — 
0.040 mm. 

BeHTpajibHan CTopoHa (pnc. 1, 6 ). TpnTocTepHyM c ^JimrabiMH 
onymeHHbiMH jiaipiHHHMH. npe^rpy^Hon hi,ht oueHb cjia6o xnTHHH3npoBaH. 
Tpy^HOH hi;ht xapaKTepHon ^jih Bn^a $opMbi, c rannuHbiM pncyHKOM (pnc. 2, a). 
JJjiHHa m;HTa 0.049 (0.049—0.055) mm, ninpnHa Ha ypoBHe St * — 0.030 (0.030— 
0.033) mm; AJiHHa St x - 0.043, St 3 - 0.045, St 3 - 0.047f MSt - 0.047 mm. 
r eHHTO-BeHTpajibHbiH hi,ht c 3aKpyrjieHHbiM 3a,n;HHM npaeM, c mcjikhm ceraa- 
thm pncyHKOM. TeHHTajibHbie ni,eTHHKH ^ocraraiOT 0.037 mm. AHajibHbin hi;ht 
c 3aKpyrjieHHbiM nepe^HHM KpaeM, ero ftJiHHa 0.114 (0.114—0.121) mm, hih- 
pnHa 0.076(0.074 — 0.077) mm. nocTaHajibHan m,eTHHKa (0.029 mm) HeMHoro^JiHH- 
Hee aHajibHbix (0.024 mm). Ha He noupbiTOH mmraMH BeHTpajibHOH noBepxHOCTH 
Tejia HacuHTbiBaeTcn 39 — 42 napn m,eTHHOK ^jihhoh 0.025 — 0.033 mm. nepn- 
TpeMbi KpynHbie, ftocraraionpie 0.220—0.243 mm fljiHHbi, 3anaHunBaiOTCH 
Ha ypoBHe cepe^HHbi nepBbix kokc. 

THaTocoMa. ninpHHa THaTocoMbi 0.094 (0.082 — 0.094) mm. Pa 3 BHTO 
TOJibKO 6 ,n;eHT0CTepHajibHbix 3y6uHKOB b o^hoh jihhhh. Ba 3 ajibHbin ujieHHK 
xejmi],ep ftJiHHon 0.024—0.026 mm, btopoh ujiemiK — 0.053—0.056 mm. He- 
no^BHH^HbiH najien, xejmijep ^jihhoh 0.032 mm, c Tynon BepimraoH, cy6ann- 
KaJIbHO BOOpyJKeH ftByMH OCTpbIMH BeHTpaJIbHbIMH 3y6uHKaMH H OflHHM ,n;op30- 


2 napa3HTOJiorna, bliii. 5, 1971 r. 


401 



ftHCTajiLHLiM BLipocTOM (pHC. 2, 6). IIo,n;BH}KHLm najien; xejinu;ep npirrynjieH, 
,u;ocTHraeT 0.033 mm. BbipocT Ha BeHTpaJibHOH noBepxHOCTH Beprayra naJiLn 
oneHL MejiKHH, Tpy,n;H03aMeTHbiH. AnoTejin ^Byxpas^ejiLHLie. 

Horn. KoKCLI I — IV C xoporno pa3BHTLIMH KOKCaJILHLIMH 6op03,a;KaMH. 
AHTepoBeHTpajiLHLiH Hinn Ha BTopofi KOKce KpynHLiH. Be,u;pa I h II ,u;op3ajiLHO 
C ftByMH HIHnOBH^HLIMH HjeTHHKaMH (0.043—0.051 MM),B ftHCTaJIbHOH HaCTH 
HjieHHKa, 6e,uipa III h IV c o^hoh aHTepo,n;op3ajibHOH hihhobhahoh njeTHHKOH 
(0.031—0.036 mm). Jlanna nepBon napLi Hor ftocraraeT 0.121 mm ^jihhli^ 
0.037 mm HinpHHLi. Tap3ajiLHLie njeTHHKH d 3 —d 4 CHa6>KeHLi ho>kkoh. 

C a m e n;. ,3, jiHHa Tejia 0.412 (0.412—0.440 mm), mnpHHa 0.243 (0.243— 
0.257) mm. 



Phc. 1. Macronyssus barbastellinus sp. n. CaMKa. 
a — Aop3anbHan CTopoHa; 6 — BeHTpajibHan CTopoHa. 


flopsaJiBHaa CTopoHa (pnc. 3, a). ,3,op3aJibHbiH ih,htok ,u;o- 
craraeT 0.412 mm ,u;jihhli h 0.225 mm hihphhli, noKpuBaeT nonra bcio ,u;op3aJiL- 
Hyio noBepxHOCTL Tejia. Ha m,HTe pacnoJiaraeTCH 29 nap njeTHHOK. Mi Haxo- 
,u;htch Ha nprre, KpaeBbie m,eTHHKH b nepe^Hen nacTH m,HTa ,n;ocTHraiOT 0.035— 
0.040 mm ftjiHHbi, m,eTHHKH cepnn D h m,eTHHKH 3a,n;Hero Kpan m,HTa tojilko 
0.020—0.024 mm. IU,eTHHKH M 5 oneHb KpynHLie, ^jihhoh 0.064 mm. Ha cbo- 
6o,o;hoh ot m,HTa noBepxHOCTH Haxo,niHTCH 9 nap njeTHHOK (0.023—0.027 mm). 

BeHTpajibHan CTopoHa (pnc. 3, 6). JIaijHHHH TpnTOCTepHyMa 
onymeHHbie. CTepHO-BeHTpaJibHbiH ih,ht HMeeT fljiHHy 0.174 (0.165—0.174) mm, 
Boopy>KeH 5 napaMH njeTHHOK nonTH o^HHaKOBon ^jihhbi (0.027—0.031 mm). 
BeHTpo-aHaJibHbm ih,ht ,u;ocTHraeT 0.150 mm ^jihhbi, 0.107 mm nmpHHbi h boo- 
py>neH 15—19 njeTHHKaMH (0.019—0.023 mm), BKjnonan Taione aHaJibHbie h 
nocTaHajibHyio njeTHHKH. CBoSo^Han ot ih,htkob noBepxHOCTb Boopy>KeHa 
11 —13 napaMH m,eTHHOK (0.017—0.021 mm) h o^hoh napon Kay^ajibHbix m,e- 
thhok (0.021 mm). nepHTpeMa HMeeT jjjiHHy 0.129 mm h ^ocraraeT ypoBHH ce- 

pe^HHbl BTOpOH KOKCbl. 

THaTocoMa. IIlHpHHa maTocoMbi 0.070 (0.070—0.074) mm. Pa3BHTo 
tojibko 6 ,u;eHT0CTepHajibHbix 3y6nHKOB b o,h;hoh jihhhh. n o^bhjkhbih najien; 
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xejraijep h cnepMaTo^aKTHJiL b 2 pa3a Kopone HenoftBHnmoro najitija. BtipocT 
Ha BeHTpajiLHOH noBepxHOCTH BepTJiyra najitn xoporno pa3BHT h Boopy>KeH 
H],eTHHKOH. 

Horn. KoKcajiLHBie 6opo3£KH xoporno pa3BHTLi Ha II h III Koncax, 
TpyflHo 3aMeTHBi Ha I h IV. IIlHnoBHAHLie m,eTHHKH Ha 6e,n;pax, Kan y caMKH. 




a — rpy^HOft iuhtok; 6 — Kjieimm xejimjepbi. 



Phc. 3. Macronyssus barbastellinus sp. n. CaMeii;. 
a — nop 3 ajibHaH cTopoHa; 6 — BeHTpajibHaa CTopoHa. 


Jlanna nepBon napti Hor ^ocraraeT 0.063 mm ^.jihhbi, 0.029 mm hihphhbi. 
IU,eTHHKH d x —d 4 Ha Jiannax I CHa6>KeHLi ho?kkoh. 

h $ $ e p eHi^n a ji b hhh parH 03 . Macronyssus barbastel¬ 
linus sp. n. npHHaji;jie>KHT k rpynne crosbyi no rpynnnpoBKe Pa^OBCKoro (Ra- 
dovsky, 1967) h Mop$ojiorHHecKH oneHL cxo^eH c HeapKTHnecKHM bh^om 
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M. crosbyi (Ewing et Stover, 1915) n naJieapKTnuecKHMH M. jlavus (Kol., 
1956) h M. angustus Allred, 1969. 

HecMOTpa Ha xapaKTepHyio ^jih BH^a $opMy h CTpyKTypy CTepnajibHoro 
m,HTKa, caMKH oTJinuaioTCH npenMymecTBeHHO Sojibrnen ,o;jihhoh ,o;op3ajibHbix 
h Kay^ajibHbix m,eTHHOK. Tan, £op3ajibHbie n^eTHHKH ,n;ocTHraK)T cjie^yiomeH 
^jihhh: Sc — 0.067 mm, D 3 — 0.031 mm, M X1 — 0.040 mm, a Kay^ajibHbie — 
0.037 mm, Tor,o;a nan y M. crosbyi , M. jlavus h M . angustus ,o,JiHHa hx He npe- 
BbimaeT cooTBeTCTBeHHO 0.056, 0.023, 0.028 h 0.020 mm 1 (Ewing et Stower, 
1915: Dusbabek, 1964; 3eMCKaa, 1965; Radovsky, 1967; Allred, 1969). Taione 
^jiHHa JianKH (0.121 mm) Sojibine, neM y ocTajibHbix ynoMHHyTbix bh,o;ob 
(0.107 mm). J\jir caMpoB HOBoro BH,o;a thhhhhhmh hbjihiotch KpynHbie h y^Jin- 
HeHHbie m,eTHHKH M 5 , KOTopbie ftocraraioT 0.064 mm fljiHHbi, Tor^a Kan y co- 
nocTaBJineMbix bh,o,ob ohh nonTH He OTjranaiOTCH ot ocTajibHbix ( o,op3ajibHbix 
D3,eTHHOK. 

M a t e p h a ji. rojioran (caMKa N° PU CSAV 1674) h ajiJioTnn (caMen; 
b tom >Ke npenapaTe) c eBponencKOH nrapoKoyniKH, ^oSbiTOH nepBbiM aBTopoM 
14 HHBapa 1959 r. b no^Bajiax 3aMKa RpnuiBOKJiaT (Krivoklat, HexocjioBaKHa), 
xpaHaTca b KOJiJieKpnH HHCTHTyTa napa3HTOJiornn ^lexocJioBapKOH Ana^eMHH 
Hayn b llpare. riapaTHnbi (17 caMOK h o^hh caMen,) c JieTyaeii mbihih 3Toro me 
BH^a, p;o6biToro b niTOJibHax y c. Majibie MnaeniTbi (MoJi^aBna), xpaHaTca 
b 3ooJiornaecKOM HHCTHTyTe AKa,a,eMHH Hayn MoJi^aBCKoii GGP, RnninHeB. 

PacnpocTpaHeHne h BCTpeaaeMOCTb. Bee Haxo^KH 
Macronyssus barbastellinus sp. n. noJiyaeHbi tojibko c eBponencKOH ninpo- 
KoyniKH ( Barbastella barbastellus) b MexocjioBaKHH h Moji^aBHH (GGGP) 
h TOJibKO b MecTax 3 hmobok xo3aeB. BcTpeuaeMOCTb BH^a b HexocjiOBaKnn 
oaeHb HH3Kaa. 3,o;ecb tojibko oji;hh 3K3eMnjiap H3 54 o6cjie,o;oBaHHbix xo3aeB 
6biJi 3apa>neH ,a;aHHbiM bh^om KJiein,eH (1.9%). B Moji^aBHH BCTpeaaeMOCTb 
HecKOJibKo Bbirne: H3 48 o6cjie,o;oBaHHbix 3apa>neHHbiMH 0Ka3ajmcb 14 (29.1%) 
eBponencKHx HinpoKoymeK. 
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THE NEW SPECIES MACRONYSSUS BARBASTELLINUS SP. N. 
(PARASITIFORMES : GAMASOIDEA) FROM A BAT 

F. Dusbabek and L. M. Pintschuk 

SUMMARY 

A description of female and male specimens of Macronyssus barbastellinus sp. n., 
found on Barbastella barbastellus (Schreber) in Czechoslovakia and Moldavia (USSR) 
is given. The new species belongs to the crosbyi group after classification of Radovsky 
(1967). 


1 Kay,n;ajibHbie meraHKH y M. crosbyi gocmraiOT 0.046 mm. 



